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सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक २ ९ ]] 


मंगळवार , जून १७, २०१४ / ज्येष्ठ २७ , 


शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ७५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


~ 


उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०११. 

क्रमांक आरईएल . १०१२ /प्र.क्र .११७ / ऊर्जा-१. - ज्याअर्थी, विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६ ) खालील परवानेधारक , 
मे . रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांचेकडून होणारा वीज पुरवठा, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, २०११ च्या अधिनियम 
( महा . २०११ चा १२ ) ( यानंतर ज्यास “ सदर, २०११ अधिनियम ” असे संबोधण्यात आले आहे.) कलम २ च्या खंड (ए ) च्या उपखंड 
( २ ) च्या अर्थानुसार अत्यावश्यक सेवा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप कलम (१ ) व ( ३ ) यासह कलम २ च्या खंड ( अ ) च्या उपखंड ( दोन ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित केलेल्या शासन आदेश उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आरईएल 
२०१२ / प्र.क्र .११७ /ऊर्जा-१, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ द्वारे ( महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग ४- ब, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी प्रसिद्ध 
झाले.) महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१२ पासून सदर अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध केला आहे. तसेच समक्रमांकित 
अधिसूचना दिनांक २३ एप्रिल २०१३ व ४ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये सदर मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अत्यावश्यक सेवेमध्ये संप करण्यास केलेल्या प्रतिबंधाचा कालावधी पुढे सहा महिन्यांनी वाढविणे सार्वजनिक 
हितास्तव आवश्यक आहे, अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे ; 


त्याअर्थी, आता, सदर अधिनियमाच्या कलम ४ च्या उप कलम ( ३ ) यासह कलम ( २ ) च्या खंड ( अ ) च्या उपखंड ( २) अन्वये 
दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त परवानेधारकाच्या वीज पुरवठ्याच्या आस्थापनेमध्ये संप करण्यास केलेल्या 
प्रतिबंधाच्या कालावधी पुढे सहा महिन्यांनी वाढवित आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आ . भ . रामटेके, 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ७५-१ 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून १७, २०१४ / ज्येष्ठ १७, शके १ ९ ३६ 


INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 17th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011. 

No. REL . 2012 /CR - 117 /NRG - 1. — Whereas , the supply of electricity by the Reliance 
Infrastructure Limited , a licensee under the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003), is an essential 
service within the meaning of sub clause ( ii ) of clause (a ) of section 2 of the Maharashtra Essential 
Services Maintenance Act, 2011 (Mah . XII of 2011 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ) ; 


And whereas, by Government Notification , Industries, Energy and Labour Department 
No. REL - 2012 /CR - 117/NRG - 1 , 31st August 2012 published in the Maharashtra Government 
Gazette , Part IV - B , dated 31st August 2012 issued in exercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1 ) and ( 3 ) of section 4 read with sub clause ( ii ) of clause ( a ) of section 2 of the said 
Act the Governement ofMaharashtra prohibited the strike in the said establishment of the said 
essential service from the date of the publication in the Maharashtra Government Gazette ; 

And whereas , as provided by sub -section ( 3 ) of section 4 of the said Act , the said order shall 
remain in force for a period of six months ; 

And whereas, by Government Notification , Industries , Energy and Labour Department 
No. REL - 2012 /CR - 117 /NRG - 1 , dated 23rd April 2013 and 4th October 2013 Government has 
extended the period of prohibition of strike in the said establishment for the six months ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that in the public interest it is 
necessary to extend the period of prohibition of strike in the establishment of supply of 
electricity of the said licensee , for a further period of six months. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 4 read with 
sub clause ( ii ) of clause (a ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby 
extends the period of prohibition of strike in regard to the establishment of supply of electricity 
of in the said licensee for the period of six months . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. B. RAMTEKE , 
Deputy Secretary to Government . 
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